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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 


( सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ) 

( राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग ) 

शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली , 5 जून, 2017 


सा . का . नि . 580 ( अ). - दिनांक 15 मई , 2017 को भारत का राजपत्र , असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (i), अंक संख्या 
373, सा . का . नि . संख्या 468( अ ) में प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 15 मई , 2017 की 
समसंख्यक अधिसूचना जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अन्वेषक के पद पर भर्ती करने संबंधी पद्धति 
को विनियमित करने के नियमों के बारे में है, के पैरा संख्या 5 (हिंदी पाठ ) को निम्नानुसार पढ़ा जाय : - 
क्रम सं . इसके लिए 

यह पढ़ा जाय 
जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना | जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या | 
आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन 
कारण हैं . उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा | नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी | बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 
उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

[ फा . सं . 12015 /18/ 2007 -बीसीसी ] 

बी . एल . मीना , संयुक्त सचिव 


3697 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 

(Department of Social Justice and Empowerment) 
(NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 5th June, 2017 
G . S.R . 580 (E ). — In the Notification of the Government of India , Ministry of Social Justice and Empowerment, 
of even No. dated 15th May , 2017 regarding rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer 
and Research Investigator in the National Commission for Backward Classes published in the Gazette of India , 

Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section ( i), issue No. 373, GSR No. 468 ( अ ) dated May 15 , 2017 , in the para 
No. 5 (Hindi Version ), may be read as shown below : 


S . No. 


For 

Read as 
जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना | जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या 
आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो | समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन 
कारण हैं . उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा | नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी | बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 
उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


[ E. No. 12015/18/2007- BCC ] 

B. L. MEENA, Jt . Secy . 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 5 जून , 2017 
सा . का .नि . 581 ( अ ). - दिनांक 15 मई , 2017 को भारत का राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i), अंक संख्या 
373, सा . का . नि . संख्या 469 ( अ ) में प्रकाशित भारत सरकार , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 15 मई , 2017 की 
समसंख्यक अधिसूचना जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती करने संबंधी पद्धति को विनियमित करने के 
नियमों के बारे में है , के पैरा संख्या 5 (हिंदी पाठ ) को निम्नानुसार पढ़ा जाय : - 


क्रम सं . 


1 . 


इसके लिए 

यह पढ़ा जाय 
| जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना | जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या 
आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो | समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन 
कारण हैं . उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा | नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी बाबत , आदश द्व 
उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


[ फा . सं . 12015/ 18/ 2007 -बीसीसी (भाग) ] 

बी . एल . मीना , संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 5th June , 2017 


G .S . R . 581 (E ). — In the Notification of the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, 
of even No . dated 15th May, 2017 regarding rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officerin 
the National Commission for Backward Classes published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub 
section (i), issue No. 373, G. S. R. No. 469 ( अ ) dated May 15 , 2017, in the para No. 5 ( Hindi Version), may be read as 
shown below : 


S . No. 


For 

Read as 
जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या 
आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो | समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके 
कारण हैं . उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा | इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी बाबत , आदश द्व 
उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


[ F. No. 12015/18/ 2007- BCC (part )] 

B. L . MEENA, Jt. Secy. 
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